MICHAL FOLTANSKI 


NOZOWNIH 


przeżywszy lat 44, po krotkiej a dolegliwćj słabości. opatrzony ŚŚ. Nakramentami, 
zmarł dnia 3lgo grudnia 1878 r 


Pozostała żona zaprasza krewnych, znajomych i pobożną publiczność na pogrzeb. który 


dnia 2go stycznia 1879 r. 


się odbędzie we czwartek 
o godzinie 3 po południu z Kliniki. 


Kraków. — W di i WŁ L. Anczyca i Sp. 


